JOZEFA GINTEROWICZ 


wieku lat 66, zmarła dnia 19 Sierpnia b. r. 


Wyprowadzenie zwłok z Kliniki nastąpi w dniu 21 b. m. o godzinie 4 po południu wprost na 


Cmentarz. 


Nabożeństwo Zatobne 


odbędzie się w dniu 22 b. m. o godz. 10 rano w kościele 00. Reformatów. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


